Inputs: 



Elements 



Element 


Length 


Weight 


A-B 


6.000 ft 




B-C 


6.000 ft 





Distributed Loads 



Distributed Load 


Direction 


Size 


Qi 




2280.000 lb (380.000 lb/ft) 




i. 


2280.000 lb (380.000 lb/ft) 



Results: 

Overconstrained System: No equations available. 



Reaction Forces 



Force 


D recti nr 


Size 


Angle 


Ra 




1140.000 lb 


90.0° 


R B 


± 


2280.000 lb 


90.0° 


*c 




1140.000 lb 


90.0° 



Element A-B 




Results 

(No equations available) 


M r3s70i79000000 = 0.000 lb- 


R rls70i79000000 = 


0.000 lb 


R r2s7 1(8 1000000 = 


1140.000 lb 


ft 


R rls7 1181000000 = 


o.ooo lb 


R r4s790000O5i71 ■ 


0.000 lb 


M r3s7l.81000000 = 0.000 lb- 
ft 


R r2s70 1790000O0 = 


1140.000 lb 


R r5s790000O5i71 = 


1140.000 lb 


M r6s79000005.71 = 0-000 lb- 










It 











Shear Force and Moment Diagram 




Element B-C 




Results 

(No equations available) 


M r3s71i81O00O0O = 0.000 lb- 

ft 

M r6s79O00OO5i71 = 0.000 lb- 
ft 

M r6s81000005i73 = 0.000 lb- 
ft 


^rls7H8 1000000 ■ 0.000 lb 
Rr2s71»8l000000 = 1 140.000 lb 
R r4s 790000051 71 ■ 0,000 lb 


R r4s81000005i73 " 0.000 lb 
*r5s790OO0O5i71 ■ 1140.000 lb 
Rr5s81OOO0O5i73 ■ 1 140.000 lb 



Shear Force and Moment Diagram 
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tb-n 

1710 
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